PLANS SCHÉMATIQUES DU COUVENT DES JACOBINS RUE SAINT-HONORÉ à PARIS EN 1791 

1-L'INTÉRIEUR DE L'ÉGLISE 
Dominique Waquet (février 2020) 

Ce schéma respecte les proportions de l'édifice telles qu'elles apparaissent sur le plan annexé au rapport des experts officiels environ 
27 t. 3 p. de long par 12 t. 4 p. de large soit environ 52,6 m par 24,5 m. La largeur des bâtiments conventuels Est et Ouest encadrant le 
petit jardin du cloître est également reprise du plan des experts. 

Les emplacements et la taille des chapelles, de la grille du sanctuaire, du retable du maître-autel ainsi que ceux des escaliers, des 
sacristies et vestibules, déduits du rapport des experts et des descriptions de Thiéry et Millin sont proposés ci-dessous à titre indicatif 1 . 



1 Ce schéma de l'église et les schémas suivants représentants les bâtiments conventuels sont établis d'après les plans et descriptions présentés par : 

- E. Verniquet, G.-L. Mouchelet, architectes experts nommés respectivement par l'Assemblée Nationale et par la Commune de Paris, Procès-verbal 
d'estimation du couvent des Jacobins rue Saint-Honoré à Paris (A.N., Q2/121/14, Comité d'aliénation des biens nationaux, 1 er février 1791. 

- A.-L. Millin de Grandmaison « Le couvent des Jacobins de la rue Saint-Honoré », Monuments françois, tels que tombeaux , inscriptions , statues , 

Paris, Volland, an XI, 1802, t. 1, fasc. IV, p. 13-51. Lire dans Gallica ). 

- M. Thiéry, Guide des amateurs et des étrangers voyageurs à Paris, Paris, Hardouin et Gattey, 1787, t. 1, p. 150-154. 









































































































